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अाणवि का पोग 


पड़ा जाए 


क्र . सं . क्र . सं . और 
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1. 


1- शिमरः 
-- - वही - - 
- वही --- 


29 - घड़गांव 
31 - कोटखाई 
32 -तहसीलवार, सुनी 


3. 


- - वही - - 


6 . 2 - मण्डी ( अ . जा . ) 
____ -बड़ी 
___ - - बही 

- - वही - - 
___ ---- वही - -- 

3 -फ्रांग 
- - वही-- - 
- - वहीं --- 
4- हमीरपुर 


29 - चरगांव 
31 - कोटखई 
32- नायब तहसीलदार, 

सन्नी 
33- ननखारी 
35 - चेहरा 

9 - अच्फोट 
17 - रिकांगपी 
35 - रकांगप 
36 - लाहौल स्पीति 
46 -निरमन्द 
24 - दौरा 
37 - सिबुन्ता 
38- तहसीलवार , मलोनी 


33 - ननबाड़ी 
35 - चेहता 

9 - चच्योट 
18 - रिकांगपिओ 
35 - रिकांगपिओ 
36 - लाहील और स्पीति 
46- निरमन्ड 
24 - देहरा 
37 - सिहुन्ता 
38 -तहसीलवार, सलूणी 
5 - बड़सर 
8 - अडसर 


5 - अरसर 
8 - बरसर 


- 


- 


- 
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ELECTION COMMISSION OF INDIA 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 22nd April , 1991 
O . N . 101 ( E ). Commission directs that following corrections may bc katried 
out in its Notification No. 434 /HP-HP /91 (2 ) , dated the 29th March , 1991 : 


TABLE 


For the existing entry 


should be reads 


S.No. No. & Name of 

Parliamentary 
Constituency 


4 


- 


- 


- 


1. 1-Shimla (SC ) 
2 . 2-Mandi 
3. 2 - Mandi 
4 , 2 -Mandi 
5 . 3-Kangra 
6 . 3 -Kangra 


35 - Chehtra 
9 -Chachkot 
17 & 35- Recongpee 
36 - Lahaul Spiti 
24 -Deera 
37 - Sibunta 


35 - Chehta 
9 - Chachiot 
17 & 35 -Reckongpco 
36 - Lahauland Spiti 
24-Dehra 
37 - Sihunta 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[No. 434 /HP-HP/91(2 ) 
GHANSHYAM KHOHAR , Under Secy . 
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